
RADIO ALLOCCHIO BACCHINI - Mod. 551. Apparecchio AM/FM, con una gamma onde medic (AM) e una gamma onde ultracorte (FM). Sintonia a permeabillta variabile. Medic 

frequenze a 465 kc/s e a 10,7 Mc/s. Potenza d’uscita 2,5 watt indistorti. Consumo 45 watt. 
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